Schengen 90/180 Counter समीक्षा 2026
शेंगेन 90/180 नियम के लिए मुफ़्त iPhone काउंटर: चलती खिड़की का हीट-मैप, Ghost Trip योजनाकार, 44 भाषाएँ और कोई खाता नहीं।
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Schengen 90/180 Counter यूरोपीय संघ के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बना एक मुफ़्त और ऑफ़लाइन iPhone ऐप है, जो हिसाब रखता है कि किसी भी चलती 180-दिन की अवधि में अनुमत 90 दिनों में से आपने शेंगेन क्षेत्र में कितने दिन पहले ही बिता दिए हैं। संस्करण 1.0 11 जून 2026 को आया, 23 एमबी जगह लेता है और 44 भाषाओं में उपलब्ध है।
प्रकटीकरण: AppStoryo उसी स्टूडियो द्वारा संचालित है जो Schengen 90/180 Counter बनाता है। नीचे दी गई तुलना सार्वजनिक रूप से जाँचे जा सकने वाले मानदंडों पर टिकी है और असली विकल्पों का नाम लेकर उल्लेख करती है।
Schengen 90/180 Counter असल में क्या करता है?
Schengen 90/180 Counter दिनों का एक बही-खाता है जिसके साथ एक योजनाकार जुड़ा हुआ है। संस्करण 1.0 11 जून 2026 को निकला, 23 एमबी जगह लेता है, iOS 13.0 या उससे नया चाहता है और App Store पर यात्रा श्रेणी में 44 भाषाओं में सूचीबद्ध है। आप हर यात्रा दर्ज करते हैं और ऐप चलती खिड़की को कैलेंडर पर हीट-मैप की तरह खींचता है, बचे हुए दिनों के साथ। Ghost Trip नाम का योजनाकार उस प्रवास का अनुकरण करता है जो अभी हुआ ही नहीं, और अगर वह खिड़की में न बैठे तो वैकल्पिक तारीखें सुझाता है। पिछली यात्राएँ आपकी लाइब्रेरी की तस्वीरों के मेटाडेटा से, या बोर्डिंग पास और पासपोर्ट मुहरों के कैमरा स्कैन से फिर से बनाई जा सकती हैं, और दोनों काम उपकरण पर ही होते हैं। शेंगेन के अलावा यह ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटिश कोटे, अमेरिकी ESTA, 183 दिन के कर-निवास गिनती और आपके बनाए नियमों का भी हिसाब रखता है। विजेट, लॉक स्क्रीन और Apple Watch के दृश्य, लाइव गतिविधियाँ, कैलेंडर आयात, PDF और CSV निर्यात, तथा वैकल्पिक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड iCloud समकालन मौजूद हैं। यह ऑफ़लाइन चलता है, बिना खाते और बिना विश्लेषण के। Schengen 90/180 Counter App Store पर मुफ़्त है।
90/180 नियम असल में क्या कहता है?
वह उससे कम कहता है जितना यात्रा के अधिकांश ब्लॉग संकेत देते हैं, और सब कुछ उसके ठीक शब्दों पर टिका है। यूरोपीय संघ के विनियम 2016/399, यानी शेंगेन सीमा संहिता, का अनुच्छेद 6 खंड 1 किसी भी 180-दिन की अवधि में 90 दिनों से अधिक न होने वाले प्रवास की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है प्रवास के हर दिन से पहले की 180 दिनों की अवधि को गिनना। उसी अनुच्छेद का खंड 2 उन दो सवालों का निपटारा करता है जिन पर यात्री सबसे ज़्यादा बहस करते हैं: प्रवेश की तारीख प्रवास का पहला दिन गिनी जाती है और निकास की तारीख अंतिम, इसलिए शुक्रवार से रविवार की छोटी यात्रा एक दिन नहीं बल्कि तीन दिन लेती है; और निवास अनुमति या दीर्घकालिक वीज़ा के तहत अनुमत अवधियाँ बिलकुल नहीं गिनी जातीं। जिस क्षेत्र पर यह लागू होता है उसमें आज 29 देश हैं: यूरोपीय संघ के 25 सदस्य राज्य और साथ में आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड तथा लिक्टेंस्टाइन, और 1 जनवरी 2025 को बुल्गारिया तथा रोमानिया भी शामिल हुए।
चलती 180-दिन की खिड़की असल में कैसे काम करती है?
यह किसी तय तारीख पर कभी शून्य नहीं होती, और यही सबसे आम गलतफ़हमी है। चूँकि कानून प्रवास के हर दिन से 180 दिन पीछे देखता है, जवाब हर सुबह बदल जाता है। 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच 90 दिन बिताइए और जुलाई में आप साफ़ पन्ने से शुरू नहीं करते: दिन एक-एक करके वापस मिलते हैं, जैसे-जैसे पुराने दिन खिड़की के पिछले सिरे से बाहर गिरते हैं। Schengen 90/180 Counter इसे उलटी गिनती की जगह सरकती पट्टी की तरह खींचता है, और सेटिंग्स से यूरोपीय आयोग की अपनी अल्प-प्रवास गणक तक ले जाता है, ताकि आप वही तारीखें दो बार डाल सकें। उड़ान से पहले यह करने लायक है: ऐप दिशा देता है, और आयोग का औज़ार संदर्भ कार्यान्वयन है।
10 अप्रैल 2026 को सीमा पर क्या बदला?
हाथ से गिनना एक साथ कठिन और आसान हो गया। यूरोपीय संघ की प्रवेश/निकास प्रणाली 12 अक्तूबर 2025 को 29 यूरोपीय देशों में क्रमिक शुरुआत के साथ चालू हुई और 10 अप्रैल 2026 को पूरी तरह संचालित हो गई, जिससे स्याही की मुहर की जगह हर बाहरी सीमा-पारगमन का बायोमेट्रिक अभिलेख आ गया। कठिन, क्योंकि अब जोड़ने के लिए मुहरों से भरा पन्ना बचा ही नहीं। आसान, क्योंकि अधिकारियों के पास अब सटीक अभिलेख है, इसलिए उससे टकराने वाला कोई अनुमान अपने आप में समस्या है। अगला कदम ETIAS है: उसकी अपेक्षा 2026 की अंतिम तिमाही में है और वह वीज़ा-मुक्त 59 देशों तथा क्षेत्रों के नागरिकों के लिए 30 यूरोपीय देशों में प्रवेश पर अनिवार्य होगा। ऐप दोनों का सारांश रखता है, और अपनी हैसियत के बारे में साफ़गोई बरतता है:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
यह वाक्य App Store पर ऐप के अपने अंग्रेज़ी विवरण से लिया गया है, और ढाँचा यही सही है। Schengen 90/180 Counter स्थापित कीजिए — योजना बनाने के सहायक के रूप में, किसी फ़ैसले के रूप में नहीं।
आपको असल में कौन-सा शेंगेन गणक इस्तेमाल करना चाहिए?
चार मुफ़्त iPhone ऐप, सभी 13 अक्तूबर 2026 को App Store पर जाँचे गए।
सबसे अधिक परखा गया विकल्प चाहिए तो Schengen Simple चुनिए
	Roycroft Labs Ltd, मुफ़्त, संस्करण 4.2.2, अंतिम अद्यतन 7 अक्तूबर 2026।
	364 रेटिंग से 4.8 तारे — चारों में सबसे बड़ा सार्वजनिक रिकॉर्ड, और इसे चुनने की वजह अगर आप बदलाव-सूची से ज़्यादा भीड़ पर भरोसा करते हैं।
	यह शेंगेन करता है और लगभग कुछ और नहीं, जो ठीक वही है जब शेंगेन ही आपकी पूरी ज़रूरत है।

सबसे लंबा संस्करण-इतिहास चाहिए तो Schengen Calculator 90/180 चुनिए
	Vitaliy Golubenko, मुफ़्त, संस्करण 6.6.1, अंतिम अद्यतन 12 अक्तूबर 2026 — इस समूह में सबसे ताज़ा।
	187 रेटिंग से 4.5 तारे, और एक संस्करण संख्या जो छह बड़े चक्रों से गुज़री है।

सबसे ऊँचा औसत चाहिए तो 180 Days: Schengen Calculator चुनिए
	Splinterware Ltd, मुफ़्त, संस्करण 1.32, अंतिम अद्यतन 14 अप्रैल 2026।
	111 रेटिंग से 4.9 तारे, यहाँ का सबसे अच्छा औसत, हालाँकि अप्रैल की वह तारीख चारों में सबसे पुरानी है।

एक ही ऐप को शेंगेन से ज़्यादा सँभालना हो तो Schengen 90/180 Counter चुनिए
	मुफ़्त, संस्करण 1.0, 11 जून 2026 को जारी, App Store पर 44 भाषाएँ।
	शेंगेन खिड़की के साथ-साथ ब्रिटेन, अमेरिकी ESTA, 183 दिन की कर गिनती और आपके बनाए नियमों का हिसाब रखता है, उपकरण पर तस्वीरों के मेटाडेटा से पुरानी यात्राएँ फिर से बनाता है, और सलाहकार के लिए PDF तथा CSV निर्यात करता है।
	इसकी अभी कोई रेटिंग नहीं है। अगर सार्वजनिक रिकॉर्ड आपके लिए दायरे से ज़्यादा मायने रखता है, तो आज ऊपर के तीनों में से कोई एक सुरक्षित चुनाव है।

Schengen 90/180 Counter कब ग़लत औज़ार है?
चार स्थितियों में। अगर आप एंड्रॉइड चलाते हैं तो कोई संस्करण नहीं है: ऐप केवल iPhone के लिए है, और 13 अक्तूबर 2026 को पढ़ी गई स्टूडियो की Google Play सूची में 28 पैकेज थे, जिनमें से कोई यह नहीं। अगर आपको इसका सबूत चाहिए कि किसी काउंटर ने दूसरे लोगों के लिए सही गिना है, तो संस्करण 1.0 की कोई रेटिंग ही नहीं है, जबकि ऊपर के तीन ऐप की मिलाकर 662 हैं। अगर आपको ऐसा आँकड़ा चाहिए जो किसी विवाद में टिके, तो कोई ऐप काम नहीं आएगा: मान्य अभिलेख सीमा प्राधिकरण के पास रखी प्रवेश/निकास प्रणाली का अभिलेख है। और अगर आपके दिन निवास अनुमति या दीर्घकालिक वीज़ा से आते हैं, तो अनुच्छेद 6 खंड 2 उन्हें 90/180 गिनती से पूरी तरह बाहर रखता है, इसलिए देश में बिताए दिन मात्र जोड़ने वाला कोई भी औज़ार आपको भरमाएगा, जब तक आप उन्हें खुद अलग न करें। फ़ैसला करने से पहले App Store की सूची देखिए।
Schengen 90/180 Counter — यात्री और क्या पूछते हैं?
क्या 180 दिन की खिड़की साल की शुरुआत में शून्य हो जाती है?
नहीं। खिड़की चलती है, कैलेंडर की नहीं: अनुच्छेद 6 खंड 1 प्रवास के हर दिन से ठीक पहले के 180 दिनों को देखने के लिए बाध्य करता है। 1 जनवरी को कोई शून्यकरण नहीं और हर छह महीने में कोई साफ़ पन्ना नहीं। कोटा धीरे-धीरे लौटता है, जैसे-जैसे पुराने दिन खिड़की के पिछले सिरे से बाहर गिरते हैं।
क्या पहुँचने का दिन और निकलने का दिन दोनों गिने जाते हैं?
हाँ, दोनों। अनुच्छेद 6 खंड 2 प्रवेश की तारीख को प्रवास का पहला दिन और निकास की तारीख को अंतिम बनाता है। इसलिए शुक्रवार से रविवार की शहरी यात्रा आपके 90 दिनों में से एक नहीं बल्कि तीन दिन लेती है। हाथ से रखा हिसाब सबसे अधिक इसी बारीकी के कारण कम निकलता है।
नियम कितने देशों पर लागू होता है?
उनतीस पर। यूरोपीय आयोग शेंगेन क्षेत्र को संघ के 25 सदस्य राज्यों और साथ में आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड तथा लिक्टेंस्टाइन के रूप में सूचीबद्ध करता है, और 1 जनवरी 2025 को बुल्गारिया तथा रोमानिया शामिल हुए। ETIAS 30 यूरोपीय देशों पर लागू होगा, इसलिए सूचियाँ अलग हैं और औज़ार को बताना चाहिए कि वह कौन-सी गिन रहा है।
क्या Schengen 90/180 Counter मुफ़्त है?
हाँ। App Store इसे बिना शुल्क देता है: संस्करण 1.0, 23 एमबी, iOS 13.0 या नया, 44 भाषाएँ। कोई खाता नहीं, कोई साइन-इन नहीं और कोई विश्लेषण नहीं, और सूची कहती है कि यह ऑफ़लाइन चलता है और आपका डेटा उपकरण पर ही रहता है, जब तक आप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड iCloud समकालन चालू न करें।
क्या एंड्रॉइड के लिए संस्करण है?
इस समय नहीं। ऐप केवल iPhone के लिए है। स्टूडियो की Google Play डेवलपर सूची 13 अक्तूबर 2026 को पढ़ी गई और उसमें 28 पैकेज थे, जिनमें से कोई यह ऐप नहीं, इसलिए एंड्रॉइड चलाने वाले को दूसरा औज़ार चाहिए। यह लेख Play का कोई पन्ना नहीं जोड़ता क्योंकि जोड़ने के लिए कोई पन्ना ही नहीं है।
क्या ऐप सीमा अधिकारी को मेरे पालन का सबूत दे सकता है?
नहीं, और वह ऐसा दावा भी नहीं करता। 10 अप्रैल 2026 को प्रवेश/निकास प्रणाली पूरी तरह संचालित होने के बाद से आपके पारगमनों का मान्य अभिलेख सीमा पर रखा बायोमेट्रिक अभिलेख ही है। उसकी अपनी सूची का पाठ कहता है कि प्रवेश का अंतिम निर्णय सदैव उस देश के सीमा प्राधिकरण का होता है जिसमें आप जाते हैं।
उसे उन यात्राओं का कैसे पता चलता है जो मैंने दर्ज ही नहीं कीं?
वह उन्हें आपकी लाइब्रेरी की तस्वीरों से जुड़े मेटाडेटा से, या बोर्डिंग पास और पासपोर्ट मुहरों के कैमरा स्कैन से फिर से बना सकता है। दोनों काम उपकरण पर ही चलते हैं। इससे पुराने यात्रा-इतिहास के खाली स्थान भर जाते हैं, पर यह आपकी ही तस्वीरों से निकाला गया अनुमान है, इसलिए तारीखों की जाँच फिर भी ज़रूरी है।
Ghost Trip योजनाकार क्या करता है?
वह उस यात्रा का अनुकरण करता है जो आपने अभी की ही नहीं। आप संभावित तारीखें डालते हैं और ऐप बताता है कि वह प्रवास संबंधित चलती खिड़की में उपलब्ध दिनों में बैठेगा या नहीं, और न बैठने पर विकल्प सुझाता है। यह आपकी डाली हुई यात्राओं से बना अनुमान है, प्रवेश की गारंटी कभी नहीं।
क्या यह शेंगेन के अलावा कुछ और सँभालता है?
हाँ। सूची में शेंगेन खिड़की के साथ ब्रेक्सिट के बाद का ब्रिटेन, अमेरिकी ESTA, 183 दिन की कर-निवास गिनती और उपयोगकर्ता के बनाए नियम गिनाए गए हैं। अमेरिकी परीक्षा सादी गिनती से कड़ी है: कर विभाग चालू वर्ष में 31 दिन और तीन वर्षों में 183 भारित दिन माँगता है।
क्या मुझे यूरोपीय संघ का आधिकारिक गणक फिर भी इस्तेमाल करना चाहिए?
हाँ, हर उस काम से पहले जो मायने रखता है। वही तारीखें यूरोपीय आयोग की अल्प-प्रवास गणक में डालिए और तुलना कीजिए। अगर दोनों अलग निकलें, आयोग के परिणाम पर भरोसा कीजिए और पता लगाइए कि ऐप क्यों हट रहा है: आम तौर पर कोई यात्रा ग़लत तारीखों से दर्ज है, या कोई प्रवास जिसे अनुच्छेद 6 खंड 2 के तहत छोड़ा जाना चाहिए था।
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